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VOLGNR 

15 857 


PORTEFEUILLE 

Otter 


OMSCHRIJVING 

Bestuursrapportage 2015-11 


BESLISSING (P) 

1 . 

2 . 


De bestuursrapportage 2015-11 vast te stellen. 

De bestuursrapportage 2015-11 aan de raad aan te 
bieden en voor te stellen kennis te nemen van de 
geconstateerde en geprognosticeerde budgettaire 
afwijkingen per beleidsprogramma en deze te ac¬ 
corderen. 

De raad voor te stellen: 

a. de gerapporteerde afwijkingen ad € 334.000 
voordelig vastte leggen in een begrotings¬ 
wijziging evenals de financiële effecten van 
de bij de Berap 2015-11 behorende bijlagen 
1 en 4; 

b. de financiële resultaten met betrekking tot 
de beleidsvelden armoedebeleid en bijzon¬ 
dere bijstand in het vervolg via de reserve 
sociaal domein te laten verlopen. 


15 

871 

Bijl 

15 

873 

Arends 

15 

880 

Wilms 


Moties begrotingsvergadering raad 


Deelname bestuur IWCN 


Onttrekking aan openbaar verkeer 
landbouwweg tussen Achterdiep en 2 e 
Kruisdiep WZ te Nieuw-Weerdinge 


Kennis te nemen van de in de begrotingsvergaderingen 
van resp. 2 en 5 november 2015 ingediende raadsmoties. 
In te stemmen met de toetreding van wethouder B.R. 
Arends tot het bestuur van het International Welcome 
Center North (IWCN) 

1. Het ontwerp besluit waarin de raad wordt voorge¬ 
steld de landbouwweg in het verlengde van het 
Achterdiep te Nieuw-Weerdinge tot aan het 2 e 
Kruisdiep wz aan het openbaar verkeer te onttrek¬ 
ken ter inzage te leggen; 

2. De Erkende Overleg partner Nieuw-Weerdinge via 
bijgevoegde briefte informeren over het voorne¬ 
men tot onttrekking. 


15 881 Wilms 


Vaststellen Ouderbijdragentabel 2016 1. 


2 . 


De ouderbijdragetabel 2016 voor voorschoolse 
educatie en peuterwerk vast te stellen. 

En deze op de gebruikelijke wijze te publiceren. 


15 883 Bos 


Financiën Cliëntenraad Pw & Wsw 1. 


De volgende vergoedingen vast te stellen voor de 
Cliëntenraad Participatiewet & Wet sociale werk¬ 
voorziening: 

a. lid € 50 per maand; 

b. lid dagelijks bestuur € 60 per maand; 

c. onafhankelijk voorzitter € 150 per maand. 

Het werkbudget van de Cliëntenraad Participatiewet 
& Wet sociale werkvoorziening vast te stellen op 
€ 8.500 per jaar. 

De vergoedingen en het werkbudget-geraamd op 
€ 17.260 per jaar- per 1 juli 2015 en ingaande 2016 
structureel, te betrekken uit de huidige beschikbare 
gelden van de oude cliëntenraden, met dekking uit 
budget Bijzondere Bijstand. 

Een en ander via bijgevoegde begrotingswijziging 
te regelen. 


15 884 Otter 


Voortzetting deelname aan Agenda 1. 
voor de Veenkoloniën 2016-2020 


In te stemmen met het voorstel van de Stuurgroep 
Agenda voor de Veenkoloniën van 29 juni 2015; 
De deelname van de gemeente Emmen aan de 
Agenda voor de Veenkoloniën te verlengen van 
2016-2020; 

In te stemmen met het besluit van de Stuurgroep 
Agenda voor de Veenkoloniën om de contributie 
met ingang van 2016 te verlagen naar € 5000 per 
jaar; 

Het vrijvallende budget van € 10.652 beschikbaar 
te stellen voor ondersteuning van projecten van 
Plantvalue in het Innovatieprogramma Veenkoloni¬ 
ën; 

Een en ander met een begrotingswijziging te rege¬ 
len. 
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15 893 Wilms 


Verlengen aansluitovereenkomst Uit- 1. 
voeringsorganisatie Integrale Milieu- 
taakstelling glastuinbouw 

2 . 

3. 


De aansluitovereenkomst aan te gaan met de Uit¬ 
voeringsorganisatie IMT Glastuinbouw voorde 
periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2019; 
De burgemeester machtigt wethouder J. Otter de 
overeenkomst te ondertekenen; 

De kosten voor 2016 t/m 2019 geraamd op € 1.500,- 
- per jaar te dekken uit het budget milieuregelge¬ 
ving. 


Het Controleprotocol 2015 voor het controlejaar 2015 aan 
de raad ter vaststelling aan te bieden(via het Presidium 
aan de Auditcommissie). 


Controleprotocol 2015 

Herstructurering kleine woonwagenlo- 1. 
caties: bouw van een extra woonwa¬ 
genwoning op de woonwagenlocatie 
Gierzwaluw 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 


7. 

8 . 


In het kader van de herstructurering van de woon¬ 
wagenlocatie aan de Gierzwaluw een extra woon¬ 
wagenwoning te bouwen en deze toe te voegen 
aan de sociale kernvoorraad. 

De woning conform besluit 13.965 toe te voegen 
aan de gesloten vastgoedexploitatie die gevormd 
wordt ten behoeve van de vormgeving van een 
zelfstandig woonbedrijf waarmee het totaal aantal 
te bouwen woningen uitgebreid wordt van 24 naar 
25. 

Voor de bouw van deze extra woonwagenwoning 
op de woonwagenlocatie Gierzwaluw een aanvul¬ 
lend krediet van €209.000 beschikbaar te stellen. 
De kosten voor belasting en verzekering ad €1.312,- 
-, onderhoud €1.200,-- en de kapitaallasten van dit 
krediet ad €12.100,-- (rente €7.315,- en afschrijving 
€4.180,-) ten laste te brengen van "Exploitatie 
huurwoonwagens". 

In overeenstemming met de nota Strategisch In¬ 
koop- en aanbestedingsbeleid over te gaan tot 
contractwijziging van de bestaande gunning van 
de reeds gebouwde 24 woonwagenwoningen; 
Conform het besluit 13.965 af te wijken van de nota 
activabeleid en; 

a. voor de afschrijvingstermijn van deze extra 
woonwagenwoning uit te gaan van 50 jaar 
in plaats van 40 jaar, zodat aangesloten 
wordt bij de afschrijvingssystematiek die 
corporaties hanteren; 

b. te werken met restwaarde van de woonwa¬ 
genwoning conform de eerder vastgestelde 
exploitatie 'herstructurering kleine woonwa¬ 
gencentra 2014'. 

De Raad via bijgaande briefte informeren over de 
toevoeging van 1 woning aan het herstructurerings¬ 
plan van de kleine woonwagenlocaties. 

Een en ander via begrotingswijziging te regelen en 
via een Besluit begrotingswijzigingen voor te leg¬ 
gen aan de Raad. 


Brief aan de raad inzake situatie Bezinn In te stemmen met het versturen van bijgaande brief aan 

de leden van de Raad van de gemeente Emmen. 


Pe-besluitenlijst week 47 van de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 
17 november 2015 


VOLGNR PORTEFEUILLE 

15 856 Otter 


BESLISSING (PE) 


OMSCHRIJVING 

Verkoop 20 km hdpe ondergronds bui- 1. 
zennetwerk op industrieterrein Barger- 
meer 1 en 2 

2 . 


3. 


4. 


Akkoord te gaan met de verkoop van 20 km hoge 
dichtheid polyetheen (hdpe) ondergrondse buren¬ 
netwerk op het industrieterrein Bargermeer 1 en 
2 . 

Ter uitvoering van het bovenstaande, bijgevoegde 
overeenkomst voor de koop van voorzieningen 
met KPN aan te gaan. 

De burgemeester machtigt W.E. Boonstra, afde¬ 
lingsmanager van de afdeling Ruimtelijke Ontwik¬ 
keling en Infrastructuur om bovenstaande overeen¬ 
komst voor de koop van voorzieningen te onderte¬ 
kenen. 

De opbrengst van de verkoop ad € 120.000,-, te 
verminderen met de notaris- en kadasterkosten 
en de belastingen, ten gunste te brengen van het 
Bahco-project. 


15 858 Otter 


Zienswijze scheiding DAEB en niet- 1. 
DAEB activiteiten Domesta 


In te stemmen met de door Domesta voorgestelde 
scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten. 


2 
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2. Domesta middels bijgevoegde briefte informeren. 
Steun kunstijsbaan Hoogeveen Bijgevoegde briefte verzenden. 
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